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les grands r&lecteurs de M. Bordier-Marcet, qui portent chacun deux
bees de 10 iigries de diametre. Or iious n'avons pas compris jusqu'a
present, dans nos calculs, 1'effet produit par les petites lentilles addi-
tionnelles, qui accroit la dure"e des eclats sans augmentation clans-la
depense d'huile. On voit done combien les re"sultats de 1'appareil len-
ticulaire sont satisfaisants, puisque, avec autar.it d'economie dans I'ern-
ploi de la lumiere qu'en pr&entent les plus grands r6flecteurs eclair4s
par les plus petits bees, il donne un effet trois fois'aiissi puissant que
celui d'un phare compose" de buit refiecteurs semblables, sans que
le poids et le prix de 1'appareil soient beaueoup plus considerables.
Le poids est augment^ d'un huitieme, et le'prix environ des trois cin-
quiemes.

32. Mais un autre avantage bien imporlant, et qui suffirait pour
faire donnerla preference aux lentilles, lors meme que leurs effets ne
seraient pas sup^rieurs a ceux des reflecteurs, c'est 1'inalt^rabilit^ du
verre et la durde de son poll. Les frais d'entretien des lentilles seront
presqile nuls, et leur nettoyage donnera beaucoup rnoins de peine aux
gardieus que celui des rellecteurs, qu'il faut frotter souvent avec de
1'oxyde rouge de fer pour entretenir leur brillant. 11 re"sulte de la po-
sition de la lampe, situ^e au centre de I'octogone lenticulaire, dont le
cercle. inscrit a 98 centimetres de ray on, que les lentilles ne seront point
exposees aux taches d'lmile comme les r^flecteurs, qui portent les bees
de lampe dans leur inte'rieur; en sorte que, le plus souvent, il suffira
de les epousseter l^gerement avec un plurneau, et Ton aura rarement
besoin de les essuyer; mais alors, pour les nettoyer.comple'tement, il
sera bon de sauppudrer de rouge a polir le linge ou la peau avec les-
quels on les essuiera. De cette maniere elles conserveront presque in-
d^finiment toute la puissance d'effet qu'elles ont en sortant de Fatelier
de 1'oplicien; tandis que des miroirs argent^s ne tardent pas a perdre
une partie de leur poli; et le nettoyage de huit grands rdflecteurs
etant assez penible, il doit arriver souvent que, par la negligence des
gardiens, ils n'ont pas encore tout le brillant dont ils sont susceptibles.
Enfin il est necessaire de les argenter de temps en temps, quand le
(*) Programme auquel Fresnel s'arrdla d^iinitiveinent, en fixfint in 70 centimetres la longueur focale
